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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 254 

26 Απριλίου 2013 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 

Αριθ. διακ. 6/2013 

Το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου προ¬ 
κηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο 
αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 
- ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου (Εξωτερικά Ια¬ 
τρεία, Μικροβιολογικό, Ακτινολογικό, Τράπεζα Αίματος, 
Χειρουργεία, Φυσικοθεραπευτήριο, τουαλέτες, μπάνια, 
εξωτερικές-εσωτερικές σκάλες, διάδρομοι, όροφοι, θά¬ 
λαμοι ασθενών, γραφεία Ιατρών, Μονάδα Τεχνητού Νε¬ 
φρού, Τεχνική Υπηρεσία, Διοικητικές Υπηρεσίες, κλιμα¬ 
κοστάσιο, μαγειρείο, αποθήκες, αποδυτήρια, πλυντήρια, 
γραφεία προσωπικού, εφημερία Ιατρών, πρώτος όροφος 
παλαιού κτιρίου - Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων 
και Περιφερειακών Ιατρείων) 

Προϋπολογισμού 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 15η Μάίου 2013 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια Επιτροπή, που 
έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την πιο 
πάνω αναγραφόμενη ημερομηνία, οπότε θα ελεγχθούν 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής και θα γίνει η αξιολόγη¬ 
ση των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών. 

Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να 
παρίστανται οι προσφέροντες στον διαγωνισμό ή οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει 
να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης. 

Διακήρυξη με τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές του 
διαγωνισμού, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες 
θα δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες εργασίας 
των Δημοσίων Υπηρεσιών και μέχρι την προηγούμενη 
ημέρα πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 
προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού, δηλαδή 14-5-2013 ημέρα Τρίτη. 

Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας της 
ορισθείσας ημέρας δε θα γίνονται αποδεκτές και θα 
επιστρέφονται με έξοδα του προσφέροντος. 

Μύρινα, 15 Απριλίου 2013 

Η Αναπληρωτής Διοικητής 
ΚΑΤΙΝΑ ΤΣΟΥΝΗ-ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ 


( 2 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 

Αριθ. διακ. 9/2013 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου προ¬ 
κηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο 
αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ προϋπο¬ 
λογισμού: 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
16% όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο 
παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα¬ 
ρούσας Διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16 Μάίου 2013 ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα Γραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου από την αρμόδια Επιτροπή, που έχει 
ορισθεί για το σκοπό αυτό. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την πιο 
πάνω αναγραφόμενη ημερομηνία, οπότε θα ελεγχθούν 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής και θα γίνει η αξιολόγη¬ 
ση των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών. 

Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να 
παρίστανται οι προσφέροντες στον διαγωνισμό ή οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει 
να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης. 

Διακήρυξη με τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές του 
διαγωνισμού, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες 
θα δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες εργασίας 
των Δημοσίων Υπηρεσιών και μέχρι την προηγούμενη 
ημέρα πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 
προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού, δηλαδή 15-5-2013 ημέρα Τετάρτη. 

Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας της 
ορισθείσας ημέρας δε θα γίνονται αποδεκτές και θα 
επιστρέφονται με έξοδα του προσφέροντος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τους 
όρους της διακήρυξης από το Γ ραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες κα¬ 
θώς και από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν. 
ΙίπιηοεΙιοερίΙαΙ.ςΓ 

Μύρινα, 26 Μαρτίου 2013 

Η Αναπληρωτής Διοικητής 
ΚΑΤΙΝΑ ΤΣΟΥΝΗ-ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» 

Αριθμ. 1818 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προκηρύσσει Διε¬ 
θνή Δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΟΡν 09100000-0) για τις ανάγκες του Γ. Ν. 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, του ΚΎ. Κατοσταριού, του ΠΠΙ Βολιμών και 
των Περιφ. Ιατρείων Ν. Ζακύνθου 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 400.000,00 συμπ. ΦΠΑ, για 
κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. 

Με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης στα % που υπολογίζεται στην νόμιμα δια- 
μορφούμενη κάθε φορά ημερήσιας μέσης τιμής λιανικής 
πώλησης. 

Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών 
από την αρμόδια επιτροπή, θα γίνει με σύντμηση του 
χρόνου διενέργειας σε 40 ημέρες λόγω του επείγοντος, 
την Παρασκευή 31 Μαΐου του 2013 και ώρα 12:00 

Η διακήρυξη είναι στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΒΕ- 
ΑΜ4690ΒΞ-8ΝΣ 

Κατάθεση προσφορών, στο Γ.Ν. Ζακύνθου «Άγιος Δι¬ 
ονύσιος» οδός: Γαϊτάνι Τ.Κ. 29100. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφο¬ 
ρών την Πέμπτη 30 Μαΐου του 2013 και ώρα 14,00 στην 
Γραμματεία του Νοσοκομείου - Πρωτόκολλο. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης στην εφημε¬ 
ρίδα της ΕΕ, στο ΦΕΚ και στον ημερήσιο τύπο, την 
Παρασκευή 19-4-2013. 

Πληροφορίες: Γρ. Προμηθειών (τηλ. 26953-60606, Θε- 
οδωρίτση Ευστρατία). 


Ζάκυνθος, 19 Απριλίου 2013 

Ο Διοικητής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΙΩΤΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 


Αρ. Διακήρυξης 22809/15-4-2013 

Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο¬ 
ρά προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, 
για την πρόσληψη «Οριζόντιου επιστημονικού συμβούλου 
υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της 
πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» και 
έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)», το οποίο 
αποτελεί Υποέργο της πράξης: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡ¬ 
ΓΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΜΙ8 373678» προϋπολογισμού ΤΡΙΑ¬ 
ΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (38.500,00€) 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), το οποίο είναι και το 
ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών που θα βαρύ¬ 
νει τον Κ.Α02.30.6162.011 προϋπολογισμού έτους 2013. Το 
έργο συγχρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου 
κατά 30% και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αντα¬ 
γωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα 2007-2013» κατά 70%. 

Το ανωτέρω έργο έχει ενταχθεί στον Αξονα Προτεραι¬ 
ότητας «04 - Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα 
στην ΠΚΜ» του Ε.Π. «Μακεδονία - Θράκη» και συγχρη- 
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. 


Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» συγχρηματοδοτείται 
κατά 70% από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007-2013 και κατά 30% από ίδιους πόρους. 

Η Σύμβαση λήγει με την ολοκλήρωση της πράξης 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ», δηλ. με την 
έκδοση της απόφασης οριστικής ολοκλήρωσης της 
πράξης από την ΕΥΣΕΔ/ΕΝΚΑ. Ο χρονικός ορίζοντας 
ολοκλήρωσης της πράξης είναι η 31/12/2015. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να κα¬ 
ταθέσουν την προσφορά τους ενώπιον της αρμόδιας Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, του Δήμου Πέλλας, στη διεύθυνση 
Χατζηδημητρίου και Εθν. Αντίστασης, Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά, 
την 10/5/2013, ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης υποβολής 
την 10:00 π.μ. και ώρα λήξη υποβολής την 11:00 π.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυ¬ 
σικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών 
που ασκούν συναφείς υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών. 

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγω¬ 
νισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της 
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 
5% της προϋπολογισθείσας αξίας μη συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του Φ.Π.Α. (δηλ. το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής 
είναι ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (1.566,00 €)). 

Το κόστος των δημοσιεύσεων της Περίληψης της Δι¬ 
ακήρυξης θα καταβληθεί από την αναθέτουσα αρχή και 
θα παρακρατηθεί από την αμοιβή του παρόχου υπηρεσι¬ 
ών κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα 
αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπών πληρο¬ 
φοριακών στοιχείων του διαγωνισμού διατίθενται από 
τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας, στη 
διεύθυνση Χατζηδημητρίου και Εθν. Αντίστασης, Τ.Κ. 
58100, Γιαννιτσά, (αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία 
Μπαντούλα, τηλ- 2382 350814 Φαξ: 23820 29033) και 
από τη Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Πέλλας (νννννν.όίπιοερθΙΙεε.ρΓ) θα αναρτηθεί 
η διακήρυξη και ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 90 ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του 
διαγωνισμού. 

Ο Δήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ 
-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

Αριθμ. 5501 

Ο Δήμος Πάργας διακηρύσσει ότι προβαίνει σε Πρό¬ 
χειρο Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟ- 
ΤΑ και με κριτήριο τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. 

Ο διαγωνισμός αφορά την πράξη «Προμήθεια Εξο¬ 
πλισμού των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) των Δημοτικών 
Σχολείων του Δήμου Πάργας». Ο εξοπλισμός (ο οποίος 
παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α' της αναλυ¬ 
τικής διακήρυξης) περιλαμβάνει είδη από τις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

Γ: Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προ¬ 
βλήματα, Δ: Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και 
ψυχοκινητικής αγωγής, ΣΤ: Λοιπός εξοπλισμός 





ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/04/2013 και ώρα 
13:00 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Πάργας στην οδό Αχέροντος 29, Καναλλάκι Τ.Κ 
48062, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Η Προϋπολογισθείσα 
ενδεικτική δαπάνη είναι 2.103,30 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α 23%. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τις προσφορές τους 
πρέπει να φέρουν Εγγύηση συμμετοχής ίση με 5% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφε- 
ρόμενων ειδών με (ΦΠΑ).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση των όρων του διαγωνισμού και να παρα- 
λαμβάνουν τη διακήρυξη αυτού από το γραφείο Δημάρχου 
του Δήμου Πάργας. Όλα τα έγγραφα της διακήρυξης θα 
δημοσιευθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Πάργας (νννννν.άίπιοδραΓςαε.ρι·). 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα τηλέφωνα 2684360340 (Ντάλα Σοφία). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007 
- 2013», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Τα¬ 
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. 
Οι δαπάνες δημοσίευσης του αρχικού διαγωνισμού και 
του τυχόν επαναληπτικού θα βαρύνουν τον προμηθευτή 
στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία. 

Καναλλάκι, 17 Απριλίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αριθ. Οικ. 40431/14997 

Η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ανοικτό, Διεθνή, μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες 
προσφορές, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την 
προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων και ελκυστικών 
ουσιών για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιόδεντρων 
στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέ¬ 
μησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφέρεια 
Κρήτης (Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, 
Ρεθύμνου και Χανιών) 

Προϋπολογισμός: 2.717.957,00 ευρώ μη συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ 

Σκοπός Δημοπρασίας: 

Προμήθεια εγκεκριμένων συσκευασμάτων για τον από 
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαί¬ 
σια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του 
Δάκου της Ελιάς Έτους 2013 στην Περιφέρεια Κρήτης 
(Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύ¬ 
μνου & Χανίων) όπως αναφέρονται παρακάτω: 

1. Του εντομοκτόνου αΙρόα - ογρθππβΙΙιπη μορφής συ¬ 
μπυκνωμένου εναιωρήματος (3Θ) 

Ποσότητα: 29.850,00 λίτρα 

Προϋπολογισμός: 27,004 €/ΙΙ μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού: 664.123,00 € 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2. Του εντομοκτόνου Ιαπιόάα-αγΙιαΙοΙΙιπη μορφής εναι¬ 
ώρημα μικροκαψυλίων (Θ3) 

Ποσότητα: 12.437,00 λίτρα 

Προϋπολογισμός: 63,06 €/ΙΙ μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού: 664.123,00 € 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 


3. Του εντομοκτόνου όβία-ογΐΐυΐΐιπη μορφής συμπυ¬ 
κνωμένου εναιωρήματος (3Θ) 

Ποσότητα: 34.825,00 λίτρα 

Προϋπολογισμός: 22,737 €/Ιί μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού: 664.123,00 € 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

4. Του εντομοκτόνου με δραστική ουσία άθΙΙαπίθίάπη 
μορφής εναιωρηματοποιήσιμων κόκκων (\Λ/Θ) 

Ποσότητα: 676,00 κιλά 

Προϋπολογισμός: 243,36 €/Ι< 9 γ μη συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού: 164.590,00 
€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

5. Του σκευάσματος με δραστική ουσία ΘίπιβΙΙιοβΙθ 
σε μορφή γαλακτοποιήσιμου υγρού (ΕΘ) 40% β/ο ή με¬ 
γαλύτερη 

Ποσότητα: 21.272,00 λίτρα 

Προϋπολογισμός: 5,3 €/Ιΐ μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού: 112.742,00 € 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

6. Του σκευάσματος μορφής συμπυκνωμένου δολώ¬ 
ματος με δραστική ουσία βρίηοεαά 0,024 β/ο 

Ποσότητα: 255.025,00 λίτρα 

Προϋπολογισμός: 6,3 €/ΙΙ μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού: 1.606.658,00 
€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

7. Του εντομοκτόνου με δραστική ουσία ΙάίθοΙορπά 
μορφής ελαιώδους εναιωρήματος (ΟΘ) (24%β/ο) 

Ποσότητα: 189,00 λίτρα 

Προϋπολογισμός: 63,06 €/ΙΙ μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού: 11.918,00 € μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

8. Των ελκυστικών ουσιών δάκου ελιάς που έχουν την 
προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία έγκριση 
στην χώρα μας (Π.Δ. 115/97) (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) 

Ποσότητα: 253.700,00 κιλά 

Προϋπολογισμός: 0,68 €/Ι<9 γ μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού: 172.516,00 € 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η προμήθεια των εγκεκριμένων σκευασμάτων των 
εντομοκτόνων με δ.ο. αΙράα-ογρθππΘΐΙιΐΊη (3Θ), Ιαπιόάα- 
ογίΙυΙΐΊΓίη (3Θ), όθΙα-ογίΙυΙΐΊπη (30) και όθΙΐ3πΐθ10πη(ννΘ) 
θα γίνει σύμφωνα με το δικαίωμα προαίρεσης. 

Για τα λοιπά υπό προμήθεια εντομοκτόνα δεν υφίστα- 
ται το δικαίωμα προαίρεσης. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για 
ένα ή και περισσότερα τμήματα. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29-05-2013, ημέρα 
Τετάρτη από 08:00 έως 14:30 μ.μ. στη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου (Νικ. Πλαστήρα 100, 4ος όροφος) 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης/παραλαβής προσφορών: 
29/05/2013, ημέρα Τετάρτη ώρα 14.30 μ.μ. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30-05-2013 ημέ¬ 
ρα Πέμπτη ώρα 09.30 π.μ. στη Δ/νση Αγροτικής Οικο¬ 
νομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου, Νικ. Πλαστήρα 
100, 4ος όροφος, 71201 Ηράκλειο. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δι- 
καιολογητικά που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 40424/ 
14993/19-04-2013 διακήρυξη. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο η 22/04/2013. 
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Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 
έως 14.00 από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηρακλείου (Νικ. Πλαστήρα 100, 
4ος όροφος) Αρμόδιος υπάλληλος: Πέτσας Κων/νος, 
τηλ· 2810 309324. 

Ηράκλειο, 19 Απριλίου 2013 

Ο Περιφερειάρχης 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 

- ♦ - 

(7) 

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 

Αριθμ. 19207 

Το «Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ -Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ 
ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»» ενημερώνει τους ενδιαφερομέ¬ 
νους που πρόκειται να συμμετάσχουν στο διεθνή ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός συγκροτήμα¬ 
τος παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης (γεννήτριες 
οξυγόνου), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 
450.000,00 με το Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, ο οποίος είχε προκηρυχτεί για τις 23 
Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ότι για 
τον εν λόγω διαγωνισμό θα μετατεθεί η ημερομηνία 
διενέργειάς του. 

Για τη νέα ημερομηνία η ανακοίνωση θα γίνει με νέα 
δημοσίευση. 

Ο Διοικητής 

ΗΛΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Θ. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ 

- ♦ - 

( 8 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
Β' ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Αριθμ. 22178 Φ.Δ. 10/2012 

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8871 
Φ.Δ. 10/2012 από 20-02-2013 απόφαση Προϊσταμένου 
Επιτελείου Α.Π.Σ. (ΑΔΑ: ΒΕΤΟΙ-Ψ1Ε), αποφασίστηκε, η 
ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αριθμ. 
10/2012 Διακήρυξης Α.Π.Σ. για τα Είδη Γ', Δ' και Ε' και 
η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης. 

Η παραπάνω ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην επί¬ 
σημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (νννννν. 
ΐΪΓθεθΓνϊοθ.ρΓ -» Διαγωνισμοί Προμηθειών - Παροχής 
Υπηρεσιών). 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2013 

Ο Διευθυντής 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΑΓΚΑΒΑΣ 

- ♦ - 

(9) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙ ΑΡΤΟΥ 

Ο Δήμος Αλιάρτου προσκαλεί τους ενδιαφερομένους 
για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 


ΑΛΙΑΡΤΟΥ», προϋπολογισμού 9.655.500,00 € συμπερι¬ 
λαμβανομένων Αναθεωρήσεων και του Φ.Π.Α., σε ανοικτή 
δημοπρασία, σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» των 
άρθρων 111 παρ. 10 περ. α) και 123 του Ν. 3669/08 και 
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής 
από το ΕΠΠΕΡΑΑ - ΕΣΠΑ 2007-2013 και από Εθνικούς 
Πόρους. 

Το έργο κατανέμεται στα εξής επιμέρους τμήματα: 

α) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ Α: ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ¬ 
ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ), με 
τμηματικό προϋπολογισμό 5.141.400,00 ευρώ 

και 

β) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥ¬ 
ΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ-ΜΟΥΛΚΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΜΗΜΑ), με τμηματικό προϋπολογισμό 
4.514.100,00 ευρώ 

Το έργο αφορά στις εργασίες που είναι απαραίτη¬ 
τες για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος 
συλλογής ακάθαρτων του οικισμού Αλιάρτου και των 
συνοικισμών Ευρυτάνων-Μουλκίου Αλιάρτου. Τα λύματα 
του οικισμού αλλά και των συνοικισμών θα οδηγούνται 
στο αντλιοστάσιο προσαγωγής και από εκεί θα προσά- 
γονται για επεξεργασία στην υφιστάμενη εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Αλιάρτου. 

Το έργο χωρίζεται στα ακόλουθα διακριτά τμήματα: 

Το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού (συμβατικό σύ¬ 
στημα και σύστημα αναρρόφησης) θα περιλαμβάνει: 

Συμβατικό σύστημα: 

- Κεντρικό συλλεκτήρα λυμάτων Α1, μήκους 3,55 1<ιπ, 
από αγωγούς δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3 και διατομών Φ200 έως Φ400 

- Παράπλευροι Συλλεκτήρες Α2-Α12 μήκους 1,25 Κπι 
περίπου από αγωγούς δομημένου τοιχώματος, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 και διατομών Φ200 

- Εσωτερικό δίκτυο ακάθαρτων, συμπεριλαμβανο¬ 
μένων των δευτερευόντων και τριτευόντων αγωγών 
λυμάτων, συνολικού μήκους 16,90 1<πι από αγωγούς δο¬ 
μημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 και δια- 
τομών Φ200. 

- Φρεάτια επίσκεψης δικτύου 530 προκατασκευασμέ- 
νων τεμαχίων από συνθετικά υλικά κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα 
της οδού. 

- Αντλιοστάσιο ακαθάρτων (οοπιραοί σύστημα) 

- Καταθλιπτικός αγωγός ακάθαρτων μήκους 400 μ. 
περίπου από συμπαγείς σωλήνες ΗΩΡΕ ΙΟαίπι 3ης γε¬ 
νιάς, μήκους 400 πι, 

Σύστημα αναρρόφησης: 

- Αγωγούς αναρρόφησης συνολικού μήκους 10,6 (<γπ, 
υλικού ΗΩΡΕ ΡΝ 10, 3ης γενιάς και διαμέτρων ϋΝ 90, 
110,125,160, 200, 225. 

- Φρεάτια αναρρόφησης με τις βαλβίδες και το λοιπό 
εξοπλισμό, 140 τεμαχίων περίπου. 

- Καταθλιπτικό αγωγό λυμάτων, διαμέτρου Φ250, από 
συμπαγείς σωλήνες ΗϋΡΕ ΙΟείπι 3ης γενιάς, μήκους 1660 
πι, που οδηγεί μέσω του αντλιοστασίου προσαγωγής 
τα λύματα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 
(ΕΕΛ). 

Επίσης, περιλαμβάνει την κατασκευή αντλιοστασίων, 
προμήθεια και τοποθέτηση η/μ εξοπλισμού αυτών, σύ¬ 
στημα τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού των αντλιοστασίων. 
Αναλυτικότερα: 
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-Ένα αντλιοστάσιο προσαγωγής, το οποίο θα κατα¬ 
σκευαστεί στα όρια του συνοικισμού Μούλκι (μαζί με 
το αναρροφητικό αντλιοστάσιο), και θα ανυψώνει τα 
λύματα του συνόλου του οικισμού μέσω καταθλιπτικού 
αγωγού στο φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛ. 

-Ένα αναρροφητικό αντλιοστάσιο. 

Συμβατικό σύστημα: 

-Ένα καταθλιπτικό αντλιοστάσιο ακαθάρτων (σοπιραοί 
σύστημα) του συμβατικού δικτύου. Θα είναι προκατα- 
σκευασμένο, έτοιμο για εγκατάσταση, υπόγειο, κλειστό 
και πλήρως στεγανό. 

Στο αντικείμενο του κατ’ αποκοπήν τμήματος του έρ¬ 
γου περιλαμβάνεται: 

α. η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης 
Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης 
και έρευνας, 

β. η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού 
γ. η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρο- 
λογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού 
δ. η θέση σε αποδοτική λειτουργία και 
ε. η δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανά- 
δοχο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών 
Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας 
περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκα¬ 
τάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την 
ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια και αποδοτική λει¬ 
τουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά 
στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί: 

α) Για το επιμετρούμενο τμήμα: 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα των «επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 
β) Γ ια το κατ’ αποκοπή τμήμα: 

Θα εφαρμοστεί το σύστημα προσφοράς που πε¬ 
ριλαμβάνει μελέτη και κατασκευή του άρθρου 8 του 
Ν. 3669/08. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μόνον μία 
οικονομική προσφορά για κάθε τμήμα του έργου, από 
την οποία θα προκύπτει μόνο μία συνολική ανηγμένη 
προσφορά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 
14 της διακήρυξης. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πιο 
συμφέρουσα προσφορά. Πιο συμφέρουσα προσφορά 
θεωρείται η προσφορά που έχει τον χαμηλότερο συνο¬ 
λικό προϋπολογισμό προσφοράς που είναι το άθροισμα 
των εξής τιμών: 

• του προϋπολογισμού προσφοράς για το Τμήμα Α 
του έργου (επιμετρούμενο τμήμα) και 

• της ανηγμένης προσφοράς Πα για το τμήμα Β του 
έργου (κατ’ αποκοπήν τμήμα). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3669/08, τους όρους της 
διακήρυξης και όλη την σχετική Νομοθεσία και εγκυ¬ 
κλίους, που ισχύουν σήμερα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11η του μηνάς Ιουνίου 
του έτους 2013 ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Δήμου 
Αλιάρτου από αρμόδια επιτροπή. Ώρα λήξης κατάθεσης 
προσφορών 10:00 π.μ. 

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την Τετάρτη, 05/06/2013 με την καταβολή του 
ποσού των 100,00 ευρώ, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος 


αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγω¬ 
γή. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πλη¬ 
ροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό, αυτές 
θα παρέχονται από την αρχή που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό, το αργότερο έξι ημερολογιακές (6) ημέρες πριν 
από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν με¬ 
μονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τη¬ 
ρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. [σύμφωνα με τις 
αριθμ. Δ/17α/04/60/ΦΝ312/10-7-1997 (Εγκύκλιος 20) και 
Δ17/α/122/2Π.Ε./ΦΝ 312/6-4-2000 (Εγκύκλιος 10)]: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΜΕ- 

ΤΡΟΥΜΕΝΟ 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΤ’ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΜΕ ΓΕ 

ΚΑΙ ΟΕ 

ΚΑΙ ΑΠΡΟ¬ 
ΒΛΕΠΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.046.722,40 

- 

3.046.722,40 

3.918.694,35 

ΚΟΣΤΟΣ Η-Μ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

102.984,60 

2.791.270,00 

2.894.254,60 

3.722.590,27 


Κατηγορία 

Δαπάνη με 
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 
ΚΑΙ ΑΠΡΟ¬ 
ΒΛΕΠΤΑ (€) 

Καλούμενες τάξεις 

ΕΚΤΟΣ 

ΝΟΜΟΥ 

ΜΕ ΕΔΡΑΉ 
ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΔΗΛΩΜΕΝΟ 
ΝΟΜΟ 

Κ-Ξ 

(αναβάθμιση 

ορίου 

λόγω κοινο¬ 
πραξίας) 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

3.918.694,35 

4η - 5η 

4η - 5η 

3η 

ΗΛΕΚΤΡΟ- 

ΜΗΧΑΝΟ- 

ΛΟΓΙΚΑ 

3.722.590,27 

3η - 4η - 5η 

3η - 4η - 5η 

- 


Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχει¬ 
ρήσεων, που γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό, πρέπει 
να συμπράξουν με κατάλληλα μελετητικά γραφεία. Γ ια 
τη σύμπραξη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα από 
τα πιο κάτω σχήματα: 

α. Ελληνικά Μελετητικά γραφεία (ή κοινοπραξίες με¬ 
λετητικών γραφείων) με πτυχίο Γ' και άνω τάξης στην 
κατηγορία 13 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (3 μονά¬ 
δες), Γ' και άνω τάξης για την κατηγορία 09 «ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ» 
(3 μονάδες). 

β. Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία (χωρών - μελών της 
ΕΈ. κ.λπ.), με έδρα εντός της ΕΈ. που διαθέτουν μελετη¬ 
τικό δυναμικό, θα πρέπει να προσκομιστούν βεβαιώσεις 
ότι το μελετητικό αυτό δυναμικό είναι εγγεγραμμένο 
στα αντίστοιχα Μητρώα του κράτους μέλους (αν υπάρ¬ 
χουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι διαθέτει ισο¬ 
δύναμη εμπειρία. Διευκρινίζεται ότι για την αντιστοιχία 
αυτή ότι: 

- Μία (1) μονάδα αντιστοιχεί σε εμπειρία τουλάχιστον 
τετραετίας 

- Δύο (2) μονάδες αντιστοιχούν σε εμπειρία τουλάχι¬ 
στον οκταετίας 

- Τρεις (3) μονάδες αντιστοιχούν σε εμπειρία τουλά¬ 
χιστον δωδεκαετίας 

γ. Εάν ο αλλοδαπός Τεχνικός Οίκος (εργολήπτης) 
διαθέτει δικό του γραφείο μελετών, τότε επίσης θα 
πρέπει αυτό να συγκεντρώνει τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω ή να συμπράξει 
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αναλόγως με τα απαιτούμενα γραφεία μελετών για την 
συμπλήρωση των προσόντων αυτών. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε δεκαπέντε (15) μήνες, (περιλαμβανομένης και της 
3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων από τον 
Ανάδοχο) και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
152.826,00 € (2% επί του προϋπολογισμού της υπηρε¬ 
σίας, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς ΦΠΑ), πρέπει να 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου 
σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Οι εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύ¬ 
ος μικρότερο των δεκατεσσάρων (14) μηνών από την 
ημερομηνία δημοπράτησης. 

Προκήρυξη σύμβασης συνταγμένη κατά το σχετικό 
τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 
2011, θα αποσταλεί για δημοσίευση στις 16/04/2013 στην 
Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Αλίαρτος, 16 Απριλίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙ ΑΡΤΟΥ 

Ο Δήμος Αλιάρτου προσκαλεί τους ενδιαφερομένους 
για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 
- ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ¬ 
ΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.)», προϋπολογισμού 10.789.867,50 € συμπερι¬ 
λαμβανομένων Αναθεωρήσεων και του Φ.Π.Α., σε ανοικτή 
δημοπρασία, σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» των 
άρθρων 111 παρ. 10 περ. α) και 123 του Ν. 3669/08 και 
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής 
από το ΕΠΠΕΡΑΑ - ΕΣΠΑ 2007-2013 και από Εθνικούς 
Πόρους. 

Το έργο κατανέμεται στα εξής επιμέρους τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ Α: ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ (ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑ¬ 
ΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕ- 
ΟΝΤΑΡΙΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ), με τμηματικό προϋπολογισμό 
7.082.094,00 ευρώ 

ΤΜΗΜΑ Β: ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΠΙΕΩΝ), με τμηματικό 
προϋπολογισμό 3.707.773,50 ευρώ 

Στην κατασκευή του έργου περιλαμβάνεται η κατα¬ 
σκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των πα¬ 
ραπάνω οικισμών, των έργων προσαγωγής των λυμά¬ 
των στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), 
την κατασκευή της ΕΕΛ και των έργων διάθεσης στον 
αποδέκτη ποταμό «Άσκρη». Ειδικότερα προβλέπονται 
τα ακόλουθα: 

ΤΜΗΜΑ Α: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ» (ΕΠΙ- 
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ) 

Οικισμός Μαυρομματίου 


Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης (βαρυ- 
τικό και καταθλιπτικό) μήκους: 

• Βαρυτικό δίκτυο μήκους 10.583 πι. 

• Καταθλιπτικό δίκτυο μήκους 2064,80 πι. 

• Κατασκευή πέντε αντλιοστασίων (ΜΔ1, ΜΕ1, ΜΕ20, 
ΜΖ1, Μ0) από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Οικισμός Λεονταρίου 

Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης με τα 
εξής χαρακτηριστικά: 

• Βαρυτικό δίκτυο μήκους 5.413 πι. 

• Καταθλιπτικό δίκτυο μήκους 673,50πι. 

• Τέλος, η μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή πέντε 
αντλιοστασίων για τον οικισμό Λεονταρίου 

Οικισμός Θεσπιέων 

• Βαρυτικό δίκτυο μήκους μήκους 7.719 πι 

• Καταθλιπτικό δίκτυο μήκους μήκους 65πι. 

• Τ έλος, η μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή ενός 
αντλιοστασίου για τον οικισμό Θεσπιέων 

Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων προς την ΕΕΛ 

Θα κατασκευαστούν αγωγοί προσαγωγής ακάθαρτων 
από τους παραπάνω οικισμούς με τα εξής χαρακτηρι¬ 
στικά: 

• Βαρυτικοί αγωγοί μήκους μήκους 5.111 πι. 

• Καταθλιπτικοί αγωγοί ΗϋΡΕ, 2ης γενιάς, 10αίπι, Φ280, 
μήκους 1710 μ 

• 2 αντλιοστάσια 

ΤΜΗΜΑ Β: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΘΕΣΠΙΕΩΝ» (ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΜΗΜΑ) 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

Η ΕΕΛ θα σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση του πλη¬ 
θυσμού των οικισμών Μαυρομματίου και Θεσπιών - Λε¬ 
ονταρίου για χρονικό ορίζοντα 20-ετίας (6.000 ισοδύ¬ 
ναμοι κάτοικοι) και για την εξυπηρέτηση δύο επιπλέον 
οικισμών (Ασκρη και Νεοχωρίου) για χρονικό ορίζοντα 
40ετίας (10.800 ισοδύναμοι κάτοικοι). Η εκροή της ΕΕΛ 
θα διατίθεται στον ποταμό «Άσκρη». Η βιολογική μέθο¬ 
δος επεξεργασίας η οποία προτείνεται είναι το σύστη¬ 
μα Ενεργού Ιλύος με παρατεταμένο αερισμό (ΕχΙοηάθά 
ΑθΓαίίοη), με ταυτόχρονη βιολογική απομάκρυνση αζώ¬ 
του και φωσφόρου και πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος. 

Η ΕΕΛ θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια επεξερ¬ 
γασίας: 

• ΚΤΗΡΙΟ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 

• ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ¬ 
ΤΩΝ 

• ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ Α/ΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟ- 
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 

• ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΛΥΟΣ 

• ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

• ΚΤΗΡΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ 

• ΚΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ 

• ΚΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ 

• ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ¬ 
ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - 

• 6ΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥ¬ 
ΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Έργα Διάθεσης Λυμάτων 

Αγωγός Διάθεσης στον παρακείμενο αποδέκτη (Εργα 
ΠΜ ? Β' Φάση) μήκους 1175 μ. Η διάθεση των επεξερ¬ 
γασμένων λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
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Λυμάτων του Δήμου Αλιάρτου θα γίνεται στο παρακεί¬ 
μενο ρέμα «Ασκρης». 

Στο αντικείμενο του έργου της ΕΕΛ περιλαμβάνεται 
επίσης: 

α. η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης 
Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης 
και έρευνας, 

β. η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού 
γ. η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρο- 
λογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού 
δ. η θέση σε αποδοτική λειτουργία και 
ε. η δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανά- 
δοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί: 

α) Για το επιμετρούμενο τμήμα: 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα των «επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. 
β) Γ ια το κατ’ αποκοπή τμήμα: 

Θα εφαρμοστεί το σύστημα προσφοράς που πε¬ 
ριλαμβάνει μελέτη και κατασκευή του άρθρου 8 του 
Ν. 3669/08. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μόνον μία 
οικονομική προσφορά για κάθε τμήμα του έργου, από 
την οποία θα προκύπτει μόνο μία συνολική ανηγμένη 
προσφορά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 
14 της διακήρυξης. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πιο 
συμφέρουσα προσφορά. Πιο συμφέρουσα προσφορά 
θεωρείται η προσφορά που έχει τον χαμηλότερο συνο¬ 
λικό προϋπολογισμό προσφοράς που είναι το άθροισμα 
των εξής τιμών: 

• του προϋπολογισμού προσφοράς για το Τμήμα Α 
του έργου (επιμετρούμενο τμήμα) και 

• της ανηγμένης προσφοράς Πα για το τμήμα Β του 
έργου (κατ’ αποκοπήν τμήμα). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3669/08, τους όρους της 
διακήρυξης και όλη την σχετική Νομοθεσία και εγκυ¬ 
κλίους, που ισχύουν σήμερα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18η του μηνάς Ιουνίου 
του έτους 2013 ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Δήμου 
Αλιάρτου από αρμόδια επιτροπή. Ώρα λήξης κατάθεσης 
προσφορών 10:00 π.μ. 

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την Τετάρτη, 12/06/2013 με την καταβολή του 
ποσού των 100,00 ευρώ, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος 
αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγω¬ 
γή. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πλη¬ 
ροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό, αυτές 
θα παρέχονται από την αρχή που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό, το αργότερο έξι ημερολογιακές (6) ημέρες πριν 
από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν με¬ 
μονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρεί¬ 
ται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. [σύμφωνα με τις υπ’ 
αριθμ. Δ/17α/04/60/ΦΝ312/10-7-1997 (Εγκύκλιος 20) και 
Δ17/α/122/2Π.Ε./ΦΝ 312/6-4-2000 (Εγκύκλιος 10)]: 


Κατηγορία 

Δαπάνη 

(€) 

Καλούμενες τάξεις 



Εκτός 

Νομού 

Εντός Νο¬ 
μού ή σε 
Δεύτερο 
Δηλωμένο 
Νομό 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

5.553.579,57 

4η - 5η 

4η - 5η - 6η 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- 

ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

2.615.159,44 

3η - 4η 

3η - 4η - 5η 

ΕΠΕΞΕΡΓΑ¬ 
ΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, 
ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕ¬ 
ΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ¬ 
ΒΛΗΤΩΝ 

429.479,54 

1η -2η 

1η - 2η - 3η 


Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχει¬ 
ρήσεων, που γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό, πρέπει 
να συμπράξουν με κατάλληλα μελετητικά γραφεία. Γ ια 
τη σύμπραξη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα από 
τα πιο κάτω σχήματα: 

α. Ελληνικά Μελετητικά γραφεία (ή κοινοπραξίες με¬ 
λετητικών γραφείων) με πτυχίο Β' και άνω τάξης στην 
κατηγορία 13 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (2 μονά¬ 
δες), Γ' και άνω τάξης για την κατηγορία 09 «ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ» 
(3 μονάδες), Β' και άνω τάξης στην κατηγορία 183 «ΧΗ- 
ΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» (2 μονάδες), Β' και άνω τάξης 
στην κατηγορία 8 «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» (2 μονάδες). 

β. Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία (χωρών - μελών της 
Ε.Ε. κ.λπ.), με έδρα εντός της Ε.Ε. που διαθέτουν μελετη¬ 
τικό δυναμικό, θα πρέπει να προσκομιστούν βεβαιώσεις 
ότι το μελετητικό αυτό δυναμικό είναι εγγεγραμμένο 
στα αντίστοιχα Μητρώα του κράτους μέλους (αν υπάρ¬ 
χουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι διαθέτει ισο¬ 
δύναμη εμπειρία. Διευκρινίζεται ότι για την αντιστοιχία 
αυτή ότι: 

- Μία (1) μονάδα αντιστοιχεί σε εμπειρία τουλάχιστον 
τετραετίας 

- Δύο (2) μονάδες αντιστοιχούν σε εμπειρία τουλάχι¬ 
στον οκταετίας 

- Τρεις (3) μονάδες αντιστοιχούν σε εμπειρία τουλά¬ 
χιστον δωδεκαετίας 

γ. Εάν ο αλλοδαπός Τεχνικός Οίκος (εργολήπτης) 
διαθέτει δικό του γραφείο μελετών, τότε επίσης θα 
πρέπει αυτό να συγκεντρώνει τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω ή να συμπράξει 
αναλόγως με τα απαιτούμενα γραφεία μελετών για την 
συμπλήρωση των προσόντων αυτών. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε 18 μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβα¬ 
σης, εκ των οποίων οι 6 μήνες αφορούν την δοκιμαστική 
και αποδοτική λειτουργία του έργου. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
171.965.00 € (2% επί του προϋπολογισμού της υπηρε¬ 
σίας, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς ΦΠΑ), πρέπει να 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου 
σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Οι εγγυητικές επιστολές 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύ¬ 
ος μικρότερο των δεκατεσσάρων (14) μηνών από την 
ημερομηνία δημοπράτησης. 

Προκήρυξη σύμβασης συνταγμένη κατά το σχετικό 
τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 


2011, θα αποσταλεί για δημοσίευση στις 18/04/2013 στην 
Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Αλίαρτος, 18 Απριλίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 
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